¿SABES CUANTA AGUA 
GASTA FEMSA COCA¬ 
COLA SAN CRISTÓBAL 

AL DÍA? 




1 LITRO DE REFRESCO 


UTILIZA 200 LITROS PARA 
SU PRODUCCIÓN 


1.3 MILLONES DE LITROS 

ES LO QUE EXTRAE 
DIARIAMENTE LA PLANTA 

LO QUE EQUIVALE A: 

EL CONSUMO DIARIO DE 
13 MIL PERSONAS 

SEGÚN LAOMS EN PROMEDIO 
1 PERSONA GASTA 100 LITROS 
DIARIOS 


2 MIL 888 TINACOS 

DE 450 LITROS, QUE TIENE 
UNA FAMILIA PROMEDIO 





DURANTE 20 AÑOS LA REFRESQUERA 
EXTRAJO ALREDEDOR DE 10 MIL MILLONES 
DE LITROS DE AGUA, LO QUE EQUIVALE A: 
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4 MIL ALBERCAS OLIMPICAS 

CON CAPACIDAD DE 2,500,000 
LITROS DE AGUA 



#YoPro t e j oEI Agua #AguaSi #CocaColaNo 


OTROS MUNDOS CHIAPAS 

www.otrosmundoschiapas.org Facebook: Otros Mundos Chiapas Twitter: @OtrosMundosChia 








